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WR. LZR VE Se PK AE, FFB AE EL AK 


The Table 3 on page 1455 - 1456, Acta Entomologica Sinica , 2013 , 56( 12) was wrongly 








prepared during page making. The corrected Table 3 is as below. We apologize to the authors 


and readers for any inconvenience caused by the error. 


RI 18 FHE Me Re NATE Sa 
Table 3 Morphometric data of 18 geographical populations of Myzus persicae 





cian A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) 
JX-GX 2.26 +0.12 cd 1.16 +0.08 cde 0.43 +0.02 abc 1.90 +0. 11 be 0.45 +0.03 b 0.37 +0.03 ab 
LL-YN 2.29 +0. 13 be 1.12 +0.07 f 0.43 +0.02 abc 2.01 +0.12 a 0.47 +0.08 a 0.38 +0.03 a 
ZF-GZ 1.78 +0.14 h 0.87 +0.08 i 0.39 +0. 02 f 1.72 +0. 12 ij 0.37 +0.05 j 0.30 +0.03 ij 
ZT-YN 2.20 +0. 13 de 1.15 +0.07 def 0. 42 +0.02 bed 1.75 +0.09 ghij 0.39 +0.03 1 0.32 +0.02 gh 
YH-JX 2.20 +0.14 de 1.17 +0.09 bede 0.43 +0.02 abc 1.89 +0.13 bed 0.43 +0.03 def 0.34 +0.04 cd 
HD-SC 2.23 +0.12 cde 1.16 +0.07 cde 0. 44 +0. 02 a 1.81 +0. 1 efgh 0.44 +0.03 bedef 0.34 +0.02 def 
CL-HN 2.32 +0.13 ab 1.17 +0.08 bede 0.42 +0.03 cd 1.84 +0.13 cdef 0.43 +0.03 cdef 0.34 +0.03 defg 
XY-SC 2.36 +0.11 a 1.21 +0.08 ab 0.44 +0. 02 ab 1.93 +0.08 b 0.44 +0.02 bede 0.37 +0.03 ab 

NNW-SX 2.34 +0.15 ab 1.17 +0.08 cde 0.43 +0.01 abe 1.78 +0.08 fghi 0.41 +0.02 ghi 0.33 +0.03 efgh 
WL-CQ 2.33 +0.12 ab 1.18 +0.06 abed 0.44 +0. 02 a 1.81 +0.18 efgh 0.42 +0.03 efg 0.34 +0.03 de 
ZX-HB 2.11 +0.15 f 1.14 +0.07 ef 0. 42 +0. 02 cd 1.79 +0.11 fgh 0.41 +0.03 ghi 0.32 +0.03 fgh 
QC-AH 2.36 +0.10 a 1.20 +0.08 abc 0.43 +0. 02 abc 1.87 +0.12 bede 0.43 +0.04 defg 0.36 +0.03 be 
XC-HN 1.99 +0. 13 g 0.95 +0.20 h 0.41 +0.02 e 1.70 +0.09 j 0.40 +0.03 hi 0.29 +0.02 j 
XY-SX 2.21 +0.13 de 1.22 +0.08 a 0.43 +0. 02 abc 1.93 +0.14 b 0.44 +0.04 bcd 0.37 +0.03 ab 
JM-SD 2.23 +0.12 cde 1.15 +0.08 def 0. 42 +0. 02 cd 1.80 +0.11 fgh 0.42 +0.03 fgh 0.32 +0.03 fgh 
JP-LN 2.20 +0. 12 de 1.02 +0.08 h 0.41 +0.03 e 1.82 +0. 10 defg 0.43 +0.02 def 0.35 +0.03 cd 
YB-JL 2.16 +0. 13 ef 1.17 +0.08 bede 0. 44 +0.02 a 1.80 +0.14 efgh 0.45 +0.03 bc 0.34 +0.03 de 
ML-HLJ 2.21 +0. 13 de 1.07 +0. 10 g 0.42 +0.02 de 1.74 +0. 10 hij 0.41 +0.03 ghi 0.32 +0.02 hi 
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25k 3 Table 3 continued 


BES 


Population code 


JX-GX 
LL-YN 
ZF-GZ 
ZT-YN 
YH-JX 
HD-SC 
CL-HN 
XY-SC 
NNW-SX 
WL-CQ 
ZX-HB 
QC-AH 
XC-HN 
XY-SX 
JM-SD 
JP-LN 
YB-JL 
ML-HLJ 
PRE AS 


Population code 


JX-GX 
LL-YN 
ZF-GZ 
ZT-YN 
YH-JX 
HD-SC 
CL-HN 
XY-SC 
NNW-SX 
WL-CQ 
ZX-HB 
QC-AH 
XC-HN 
XY-SX 
JM-SD 
JP-LN 
YB-JL 


ML-HLJ 


G (mm) 


.28 +0. 
.30 +0. 
.25 +0. 
25 0. 
28 +0. 
25 +0. 
27 +0. 
.28 +0. 
25 0. 
.27 +0. 
.25 +0. 
.27 +0. 
.24 +0. 
.28 +0. 
.26 +0. 
.26 +0. 
.27 +0. 
.25 +0. 


02 b 
03 a 
02 ef 
02 ef 
02 b 
02 ef 
03 cd 
02 b 
02 def 
03 c 
02 ef 
03 cd 
02 f 
03 b 
02 def 
02 cde 
03 be 
02 ef 


M (mm) 


.64 +0. 
.69 +0. 
.51 +0. 
.57 +0. 
.63 +0. 
.63 +0. 
.63 +0. 
.66 +0. 


6l +0. 


.63 +0. 
.60 +0. 
.65 +0. 
.56 +0. 
.67 +0. 
.62 +0. 
.60 +0. 
.65 +0. 


57 +0. 


05 bed 
04 a 
07 g 
05 f 
06 cde 
05 cde 
05 cde 
04 ab 
06 e 
06 de 
05 e 
05 bed 
05 f 
06 ab 
05 de 
04 e 
04 be 


05 f 


1. 


S S Gi 6% o a O O a O o G O O G O OS G 


Ee #4 Acta Entomologica Sinica 


H (mm) 


.63 +0. 
.69 +0. 
.64 +0. 


62 +0. 
66 +0. 
61 +0. 


.63 +0. 
.67 +0. 
.63 +0. 
.64 +0. 
.64 +0. 
.65 +0. 
.61 +0. 
.67 +0. 
.63 +0. 
.60 +0. 
.60 +0. 
.60 +0. 


05 cdef 
05 a 
04 bed 
03 def 
04 ab 
05 def 
05 cdef 
03 ab 
03 cdef 
04 bed 
04 bed 
05 be 
04 ef 
07 ab 
06 cde 
08 ef 
07 f 
05 ef 


N (mm) 


.18 +0. 
.30 +0. 
.97 +0. 
.09 +0. 
.13 +0. 
.22 +0. 
.14 +0. 
.20 +0. 
.15 0. 
.13 +0. 
.13 +0. 
.19 +0. 
.12 +0. 
.26 +0. 
.15 0. 
.13 +0. 
.20 +0. 


18 +0. 


09 def 
07 a 
10 i 
06 h 
10 gh 
06 bc 
07 fg 
06 cd 
06 efg 
09 g 
08 gh 
06 cde 
09 gh 
11 b 
07 fg 
07 g 
07 cd 
06 def 


S- Sets it G is, Ss G a a O AS G S a G S 


I (mm) 


.46 +0. 
.48 +0. 
.37 +0. 


40 +0. 
46 +0. 
46 +0. 


.45 +0. 
.48 +0. 
.45 +0. 
.45 +0. 
.45 +0. 
.47 +0. 
42 +0. 
.49 +0. 
.47 +0. 
.45 +0. 
.47 +0. 
.43 +0. 


05 bed 
05 ab 
05 h 
05 g 
04 cd 
04 cd 
04 de 
04 abc 
05 de 
04 cd 
05 de 
04 bed 
05 fg 
05 a 
04 bed 
04 de 
04 abe 
03 ef 


O (mm) 


.48 +0. 
.53 +0. 
42 +0. 
47 +0. 
48 +0. 
.48 +0. 
.49 +0. 
.49 +0. 
.47 +0. 
.49 +0. 
.50 +0. 
.50 +0. 
43 +0. 
51 +0. 
48 +0. 
.50 +0. 
49 +0. 


51 +0. 





04 fg 
04 a 

04 h 

04 g 

04 defg 
03 efg 
04 cdef 
03 cdef 
04 g 

03 cdefg 
03 bede 
03 bed 
04 h 

05 b 

03 fg 
03 bc 
03 cdefg 
03 b 


J (mm) 


. 81 +0. 
. 86 +0. 
.69 +0. 


73 +0. 
78 +0. 
81 +0. 


.78 +0. 
. 81 +0. 
.79 +0. 
. 11 +0. 
. 78 +0. 
.82 +0. 
. 11 +0. 
.87 +0. 
.81 +0. 
. 11 +0. 
.83 +0. 
.81 +0. 


06 be 
05 a 
06 g 
04 f 
07 de 
04 be 
06 de 
05 be 
06 cde 
05 e 
06 de 
05 b 
06 e 
07 a 
06 bed 
05 e 
06 b 
04 bed 


P (mm) 


.53 +0. 
.55 +0. 


50 +0. 
50 +0. 
52 +0. 
55 +0. 
52 +0. 
54 +0. 
50 +0. 
57 +0. 
51 +0. 
54 +0. 
48 +0. 
52 +0. 
49 +0. 
50 +0. 
57 +0. 


48 +0. 


06 cde 
05 ab 
03 ghi 
03 efghi 
05 cdef 
05 abc 
04 defg 
05 bed 
06 efgh 
04 a 
05 efg 
04 be 
05 i 
04 cde 
05 hi 
04 fehi 
05 a 
03 hi 


K (mm) 


.48 +0.04 abcd 
.50 +0.05 abc 
.39 +0.06 i 

41 +0.05 hi 
47 +0.05 cde 
45 +0.04 ef 
.47 +0.06 cde 
.50 +0.05 ab 
.46 +0.05 def 
.47 +0.06 def 
.44 +0.05 fg 
.47 +0.06 cde 
.42 +0.04 h 
.51 +0.05 a 
.47 +0.05 def 
.45 +0.04 efg 
.48 +0.04 bede 


43 +0.05 g 


Q (mm) 


0.54 +0. 
0.60 +0. 
0.42 +0. 
0.55 0. 
0.57 +0. 
0.58 +0. 
0.56 +0. 
0.54 +0. 
0.55 +0. 
0.57 +0. 
0.57 +0. 
0.57 +0. 
0.51 +0. 
0.58 +0. 
0.57 +0. 
0.58 +0. 
0.59 +0. 
0 


.57 +0. 


05 g 

05 a 

05 i 

05 efg 
04 bcdefg 
05 abcd 
06 cdefg 
07 fe 

04 defg 
05 bedef 
05 abcde 
04 bedefe 
05 h 

07 abcde 
06 bedef 
04 abc 
05 ab 


05 bedef 


57 48 


L (mm) 


85 +0. 
90 +0. 
71 +0. 
78 +0. 
80 +0. 
85 +0. 
82 +0. 
86 +0. 
82 +0. 
82 +0. 
81 +0. 
85 +0. 


81 +0. 


.91 +0. 


84 +0. 
82 +0. 
87 +0. 


. 83 +0. 


05 bede 
06 a 

07 i 

04 h 

14 gh 
04 bed 
06 cdefg 
06 be 
06 defe 
06 efg 
06 efg 
05 bed 
08 fgh 
07 a 

05 bedef 
06 efg 
06 b 

04 bedef 


R (mm) 


.16 +0. 
.19 +0. 


.14 +0. 


15 +0. 


.17 +0. 


15 0. 
16 +0. 
17 +0. 
15 0. 
16 +0. 
16 +0. 


.16 +0. 
.14 +0. 
.17 0. 
.15 +0. 
. 18 0. 
.17 +0. 


16 +0. 


03 bedefg 
03 a 

03 fg 

03 defg 
04 abe 
03 efg 

03 cdefg 
04 bed 
02 defg 
03 bede 
03 bede 
03 bedef 
03 g 

04 bed 
03 cdefg 
04 ab 

04 bed 
03 bedefg 


RPAN PE = PE ZE s TA a a A D5 BE Re HE i BY oa TE, P <0. 05 KFAR EA (Duncan RIRA). PE Data 


in the table are mean + SD, and those in the same column followed by different letters indicate significant differences at P <0.05 level by Duncan’ s 


multiple range test. The same below. 


